Reg . No. ml. MMIO 
KL / TV (N )/ 12 /2009 - 2011 


सत्यमेव जयते 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2011 


BOGOVERNN 


03 Mo 


ർക്കാർ 


NMENT OF 


KERALA 


KERALA GAZETTE 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 


No. 


Vol . LVI 
Weijo 56 


4th October 2011 
2011 86Somo 4 
12th Aswina 1933 
1933 Bocolmo 12 


39 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


Department of Indigenous Medicine 


SHORT TENDER NOTICE 

[No. 16 /2011-12 ] 
No . S-1722/2011/AVCH . 

2nd September 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of “ Chemicals and Bio chemical retagents ” as per 
the list appended to the Government Ayurveda College 
Hospital, Kannur, Pariyaram for the year 2011- 12 . 

Tenders should be superscribed as “ Tenders for the 
supply of Chemicals and Bio Chemical reagents” and 
addressed to the Superintendent, Government Ayurveda 
College Hospital, Kannur, Pariyaram . Last date of receipt 
of sealed tenders form to this office is at 3 p .m . on 25 - 10 
2011 . Late tenders will not be accepted under any 
circumstances. Tenders will be opened at 3. 30 p .m . on 25 
10 - 2011 in the presence of such of the tenderers or their 
authorized representatives, who may be present at that 
time. Brand name and pack size of the Chemicals should 
be specified in the tender. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Kannur, Pariyaram to obtain the required tender forms on 
which tenders should be submitted. Application for the 


tender form should be accompanied by a cash remittance 
of · 400 + - 16 , total 416 postal charge of - 50 
should be added if the tender form needed by post. The 
price fixed for a tender form or set of form is not 
refundable under any circumstances . The tender forms are 
not transferable . The sale of tender forms will be started 
at 10 a.m . on 3 - 10 - 2011 and will be closed at 3 p .m . on 
24- 10 -2011. Demand Draft, Cheques , Postal Order , etc . 

will not be accepted towards the cost of forms nor 
will the forms be sent by V. P. P. Duplicate tender form if 
requested will be issued @ “ 200 + 4 % VAT total “ 208 . A 
Preliminary agreement as per Appendix XVII of Store 
Purchase Manuel Rules on Kerala Stamp Paper worth of - 
100 together with an E .M . D . of 1 % of the total amount 
quoted by a way of D . D /Postal Order, should be attached 
with the tender form . the Superintendent, Government 
Ayurveda College Hospital, Kannur, Pariyaram has the 
right to accept or reject the tender. If 25 - 10 - 2011 will be 
declared as a public holiday , the tender will be opened at 
3. 30 p . m . on the next working day . Further the details can 
be had from the Hospital Office during Office time. 


കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപ്രതിയി 
ലേക്ക് 2011 - 12 വർഷ ത്തേക്ക് കെമി ക്ക ലു കളും 
ബയോ കെമിക്കൽ റീ - ഏജന്റുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 
നുള്ള ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . “സൂപ്രണ്ട്, 
ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രി, കണ്ണൂർ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി . ഒ . പരിയാരം എന്ന 
വിലാ സ ത്തിലാണ് ദ ർ ഘാസ് അയയ് ക്കേണ്ടത്. 
ദർഘാസ് കവറിനു പുറത്ത് കെമിക്കലുകളും ബയോകെമിക്കൽ 
റീ - ഏജന്റുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ദർഘാസിൽ കെമിക്കലു 
ക ളുടെ ബാൻ ഡ് പേരും സ് പസി ഫി ക്കേ ഷനും 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 25 -10 - 2011- ന് വൈകുന്നേരം 3 
മണിക്ക് മുമ്പ് ദർഘാസ് ഓ ഫീസിൽ ലഭിച്ചി രി ക്കണം. 
വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
വാങ്ങി യ വ രു ടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത പതി നി ധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 25 - 10 - 2011- ന് വൈകുന്നേരം 
3.30 - ന് ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില - 400 + 4 % മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി. ആകെ 
- 416. ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വിലയോ 
ടൊപ്പം - 50 അ ധി ക മാ യി മണിയോർഡർ 
അ യ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 
നിശ്ചിതവും ഒരിക്കലും തിരിച്ചുനൽകാത്തതുമാണ്. ദർഘാസ് 
മറ്റൊ രാ ളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റാ വു ന്ന തല്ല . ദർഘാസ് 

ഫോറ ങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഈ ഓ ഫീസിൽ 3 - 10 - 2011 - ന് 
രാവിലെ 10 മണിമുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതും 24 - 10 - 2011 - ന് 
വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. ചെക്ക്, 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റ് തുടങ്ങിയ വ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഫോറങ്ങൾ വി . പി . പി .ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ - 
208 ന് ( - 200 + 4 % മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ആകെ ( 208 ) 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . പൂ രി പ്പിച്ച ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊത്തം തുകയുടെ 1 % തുകയുടെ ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റോ പോസ്റ്റൽ ഓർഡറോ നിരതദ്രവ്യമായും - 100 
കേരള മുദ്രക്കടലാസിൽ അപ്പൻഡിക്സ്- 17 പ്രകാരമുള്ള പ്രിലി 
മി നറി എഗ്രിമെന്റും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 25 - 10 - 2011 - ന് 
സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാ പി ക്കു ക യാ ണെ ങ്കിൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം 3.30 - ന് ടെൻഡർ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ടെൻഡർ അംഗീകരിക്കാനോ നിരസിക്കുവാനോ ഉള്ള പൂർണ്ണ 
അധികാരം സൂപ്രണ്ടിനായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ആശുപ്രതി ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ അറി 
യാവുന്നതാണ്. 


which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
of - 624 ( 600 + 4 % VAT ). Postal charges of ` 50 
should be added if the tender forms needed by post. The 
price fixed for a tender form set of forms are not refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Sale of tender forms will be started at 10 
a .m . on 3 - 10 - 2011 and will be closed at 3 p .m . on 18 - 10 
2011 . Demand Draft, Cheques, Postal Order etc . will not be 
accepted towards the cost of forms nor will the forms be 
sent by V .P .P . Duplicate tender form if requested will be 
issued at - 312 ( 300 + 4 % VAT) . 
A preliminary agreement as per Appendix XVII on Kerala 
Stamp Paper worth of ` 100 together with an E .M . D . of 
1 % of the total amount quoted by way of D . D . /Postal 
Order should be attached with the tender form . The 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Kannur, Pariyaram is the Competent Authority to accept or 
reject the tender. If Government declare 19 - 10 - 2011 as a 
public holiday, the tender will be opened at 3. 30 p . m . on 
the next working day. Further details can be had from 
Hospital Office during office time. 

- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് 
ആശുപ്രതിയിലേക്ക് 2011- 12 വർഷത്തേക്ക് ലാബ് ഉപകരണ 
ങ്ങളും ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . “സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് 
ആയുർവ്വേദ കോളേജ് ആശുപത്രി, കണ്ണൂർ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പി . ഒ., പരിയാരം എന്ന വിലാസത്തിലാണ് ദർഘാസ് 
അയയ് ക്കേണ്ടത്. ദർഘാസ് ക വ റിന് പുറത്ത് " ലാബ് 
ഉപകരണങ്ങളും ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 19 -1 
0 - 2011 - ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുമ്പ് ദർഘാസ് 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് വാങ്ങിയവരുടെയോ അവരുടെ 

- അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
19- 10 -2011- ന് വൈകുന്നേരം 3.30 - ന് ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതാ 
യിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 600 + 4 % 
മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി, ആകെ - 624. ഫോറം തപാലിൽ 
ലഭിക്കുവാൻ വില യോ ടൊപ്പം - 50 അധിക മായി 
മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില നിശ്ചിതവും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു നൽകാത്തതുമാണ്. 
ദർഘാസ് മറ്റൊരാളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 

ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഈ ഓ ഫീസിൽ 3 - 10 - 2011 - ന് 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതും 18 - 10 - 2011 - ന് 
വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. ചെക്ക്, 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഫോറങ്ങൾ വി. പി . പി.ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ഡ്യൂപ്ലി ക്കേറ്റ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ മെ ങ്കിൽ 312 - ന് 
( 300 + 4 % മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി) ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊത്തം തുക 
യുടെ 1 % തുകയുടെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ പോസ്റ്റൽ ഓർഡറോ 
നിര തദവ്യമായും - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രക്കടലാസിൽ 
അപ്പൻഡിക്സസ്- 17 പ്രകാരമുള്ള പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 19 - 10 - 2011 - ന് സർക്കാർ അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 3.30- ന് 
ടെൻഡർ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ടെൻഡർ അംഗീകരിക്കാനോ 
നിരസിക്കുവാനോ ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം സൂപ്രണ്ടിനായിരിക്കും. 
കൂടുതൽ വിവര ങ്ങൾ ആശുപത്രി ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


Office of the Superintendent, 
Government Ayurveda College 
Hospital, Kannur, Pariyaram. 


(Sd.) 
Superintendent. 


TENDER NOTICE 

[ No . 15/2011-12) 
No . S -1755 /2011 /AVCH. - 1st September 2011 . 

Sealed tenders are invited for the supply of “ Lab 
Equipments and Hospital Equipments” to the 
Government Ayurveda College Hospital, Kannur, Pariyaram 
for the financial year 2011 - 12 . 

Tenders should be superscribed as “ Tender for the 
supply of Lab Equipments and Hospital Equipments ” and 
addressed to the Superintendent, Government Ayurveda 
College Hospital, Kannur, Pariyaram. Last date of receipt 
of sealed tenders to this office is 19 - 10 - 2011 at 3 p . m . 
Late tenders will not be accepted . Tenders will be opened 
at 3 . 30 p .m . on 19 - 10 -2011 in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Kannur, Pariyaram to obtain the requisite tender forms on 


Office of the Superintendent, 
Government Ayurveda College 
Hospital , Kannur, Pariyaram . 


( Sd.) 
Superintendent. 


